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Concentration y wuchs er an, und zwar bei Rohrzucker und Gummi der Concentration fast proportional, bei Salpeter langsamer als die Concentration, wie folgende Zusammenstellung angiebt:
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Die Abnahme von ™  mit  waclisendem  y ist  bei  Salpeter  ganz
7
deutlich ausgesprocben, eine wenn auch sebr geringe Abnahme ist auch bei Rohrzucker und Gummi angedeutet. Nach Pfeffer soil diese Abnahme bei Salpeter wesentlich dadurch bedingt sein, dass die Ferrocyankupfermembran fiir diesen Stoff nicht ganz undurchlassig ist.
Auch mit wachsender Temperatur steigt der Druck, doch Hegen nur wenige Versuche und in einem geringen Teinperaturintervall vor. Fiir eine einprocentige Losung fand Pfeffer
bei        7°          13°         14°         22°
Druckhohe      50,5        52,1         52,6         54,8
also wachsende Zahlen. Schmidt giebt an, dass die Geschwindigkeit der Osmose durch eine quadratische Function der Temperatur dar-gestellt wird. Alle Yersuche stimmen darin iiberein, dass die freie Diffusion rascher mit der Temperatur wachst, als die durch Scheide-
wande.                                                                           .                    .
Da die Diffusion des Wassers so lange andauert, bis ^der Urucfc in der Losung zum Hochstbetrage angestiegen ist, so wird sie, weil dieser Hochstbetrag mit der Temperatur an wachst, ebenfalls ansteigen. Andererseits konnen wir die Diffusion weiter wahren lassen, mdem wir den Druck kiinstlich erniedrigen, und umgekehrt ihm fruher Einhalt thun indem wir den Druck kunstlich steigei'n. Jedem Druck, ob er kiinstlich Oder durch Temperaturanderung hervorgebracht ist, entspricht also cm Diifusionszustand, Hierauf fussend, hat van't Hoff in einer beruhmt und folgenreich gewordenen Abhandlung1) bewiesen, dass der osmo-
l) Zeitschr. f. physik. Chemie, Bd. 1, S. 481.ah so lange, bis der Druck in der Zelle eine bestimmte Hohe erreicht hatte, zum osmotischen Druck angewachsen war. Dieser Druck hangt, abgesehen von der Beschaffenheit der diffun-direnden Fliissigkeit, von der Natur der gelosten Substanz ab und von der Concentration der Losung. Fiir gleich concentrirte Losungen (Iproc.), von Gummi, Dextrin, Rohrzucker, Salpeter, Kaliumsulfat, fand sich dieser Druck p = 7,2, 16,6, 178, 193cm Quecksilber. Mit der
